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Eine neue Pachydemine (Coleoptera Melolonthidae) 

aus Afrika 

Von G. Frey f 


Goniorrhina alternans n. sp. 

Oberseite schwarzbraun, Clypeus teils schwarzbraun, teils ganz oder 
teilweise dunkel orangerot. Unterseite hellbraun bis braun, Oberseite glän¬ 
zend, Brust und Pygidium lang, dünn und zerstreut behaart. Ventralsegmen¬ 
te weitläufig mit einzelnen Borsten bedeckt. Clypeus kurz dreieckig, an der 
Basis etwas geknickt, am Vorderrand mit einer lockeren Reihe mittelgrober 
Punkte, hinten mit einer sehr engen Doppelreihe grober und tiefer Punkte. 
Diese Punktierung variiert, läßt aber immer einen glatten Streifen auf dem 
Clypeus frei. Stirn an der Begrenzungslinie zum Clypeus mit einer zusam¬ 
menfließenden, groben Punktreihe, der übrige Hinterkopf zerstreut und unre¬ 
gelmäßig, stark variierend grob punktiert. Vorderer Seitenrand des Hals¬ 
schildes gerade, dann in gleichmäßigem Bogen in die Basis übergehend. Vor¬ 
derecken spitz, Hinterecken obsolet. Der Halsschild ist stark gewölbt und 
sehr fein und zerstreut punktiert, bei einzelnen Exemplaren undeutlich röt¬ 
lich gefleckt. Das Scutellum ist wie der Halsschild punktiert. Die Flügeldecken 
sind sehr fein und mäßig fein gemischt, ziemlich dicht punktiert, ohne Strei¬ 
fen oder Rippen. Streifen sind bei einzelnen Exemplaren höchstens angedeu¬ 
tet. Das hellbraune bis braune Pygidium ist sehr fein gerunzelt. Die 9gliedri- 
gen Fühler sind dunkelbraun, der 3gliedrige breite Fächer des 3 deutlich kür¬ 
zer als der Stiel. Hinterschenkel stark verbreitert (Gattungsmerkmal). Länge 
9—11 mm. 113$, Congo, Brazzaville, Boko, Type und Paratypen in meinem 
Museum, Paratypen in Coli. Sabatinelli. Die Art unterscheidet sich von 
G. flavipes Qued. durch die Größe (flavipes 19 mm), von G. nigriceps Bur. durch 
das Fehlen einer Querschwiele auf dem Halsschild, von G. decarthria Dec. 
und G. villiersi Dec. durch den viel kürzeren Clypeus, der hinten immer dun¬ 
kel ist, und durch die Parameren, die in der Mitte nicht verbreitert sind. Auch 
hat die neue Art einen einfachen Halsschild ohne Depression. 



